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Ärztliche Bescheinigung 


Herr Henning v.Stosch geh. 26. 12. 54 litt seit Jahren unter neuro= 
vegetativen Störungen mit Schlafstörungen und KoDzentrations= 
schwäche , ohne , dass eine organische U r sache gefunden werden konnte. 
Nach Entfernung der Amslgan Füllungen aus dem Gebiss waren die Be= 
schwerden beseitigt ,sodgss eine Amalgan Unverträglichkeit ange= 
nommen werden muss. 
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